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No. 3982 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 अक्तूबर , 2018 


का . आ . 5161( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने हैं , 
अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 
___ ( 4 ) 


(1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


20 सितम्बर 2018 


20 सितम्बर 2018 


| आई एस 286 : 2018 साबुन के लिए नमूना 

और परीक्षण की पद्धतियाँ 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 286 : 1978 साबुन के लिए । 
नमूना और परीक्षण की पद्धतियाँ 

___ ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


20 सितम्बर 2018 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 1448 [ पी : 134 ] : 2018 
पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए 

परीक्षण के तरीके [ पी : 134] रॉ और 
कैलसिंड पेट्रोलियम कोक में वाष्पशील पदार्थ 

के निर्धारण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 1448 [ पी : 134] : 1989 
पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए 
परीक्षण के तरीके [ पी : 134] रॉ और 
कैलसिंड पेट्रोलियम कोक में वाष्पशील 

पदार्थ केनिर्धारण 


5878GI/ 2018 


( 1 ) 
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स्थापित तिथि 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


| भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने हैं , | 

___ रद्द होने की तिथि 
अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 1448 [ पी : 165] : 2018 
पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए 
परीक्षण के तरीके [ पी : 165] चिकनाई तेल 
के रोल स्थिरता के लिए परीक्षण पद्धति 


20 सितम्बर 2018 


आई एस/ आई एस ओ 3826-3 : 2006 

मानव रक्त और रक्त संघटकों के लिए 
प्लास्टिक के संकोच्य आधान भाग 3 एकीकृत 

सुविधाओं के साथ रक्त थैला सिस्टम 


आई एस 15102 : 2002/ आई एस ओ | 20 सितम्बर 2018 
3826 : 1993 मानव रक्त और रक्त 
संघटकों के लिए प्लास्टिक के संकोच्य 

आधान 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 4489 : 2018 चिमटी, नाक 
टर्बिनेट ल्यूक स - विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण) 


आई एस 4489 : 1968 चिमटी, नाक | 20 सितम्बर 2018 

टर्बिनेट ल्यूक स - विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 5557 ( भाग 2) : 2018 पुरे रबर | 20 सितम्बर 2018 
के गम जूते एवं ऐंकल जूते भाग 2 व्यवसाय 


__ 7. 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 7194 : 2018/ आई एस ओ 1999 
: 2013 ध्वनिकी - शोर-प्रेरित श्रवण हानि 

का अनुमान 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 7194 : 1994/ आई एस ओ | 20 सितम्बर 2018 
1999 : 1990 श्रवण संरक्षण प्रयोजन के 
लिये कार्य के दौरान उत्पन शोर का 

मूल्यांकन 
( पहला पुनरीक्षण ) 


8. 


20 सितम्बर 2018 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 8225 : 2018/ आई एस ओ 354 : 
2003 ध्वनिकी - रिवरबेरेशन रूम में ध्वनि 

अवशोषण का मापन 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 8225 : 1987/ आई एस ओ 
354 : 1985 ध्वनिकी - रिवरबेरेशन 
रूम में ध्वनि अवशोषण का मापन 

( पहला पुनरीक्षण ) 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 9401 ( भाग 4) : 2018 नदी घटी | 20 सितम्बर 2018 
परियोजनाओं में कार्य मापन की पद्धतियाँ 
( बाँध और संबद्ध संरचनाएँ ) भाग 4 कंक्रीट 


आई एस 9401 (भाग 4) : 1980 नदी 
घटी परियोजनाओं में कार्य मापन की 
पद्धतियाँ (बाँध और संबद्ध संरचनाएँ ) 

भाग 4 कंक्रीट कार्य 


कार्य 


( पहला पुनरीक्षण ) 


| 


20 सितम्बर 2018 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 10502 : 2018 ग्वार गम , खाघ 

ग्रेड – विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 10502 : 1993 ग्वार गम , 

खाघ ग्रेड — विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण ) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , 
अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


11. 


20 सितम्बर 2018 


| 


20 सितम्बर 2018 


आई एस/ आई एस ओ 10555 -4 : 2013 
इंट्रावस्कुलर कैथेटर्स - जीवाणु रहित तथा 
एक बार प्रयोग में आने वाले कैथेटर्स भाग 4 

बैलून डाइलेटेशन कैथेटर्स 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 10555 -4 : 
1996 जीवाणु रहित, एक बार प्रयोग में 
आने वाले इंट्रावस्कुलर कैथेटर्स भाग 4 

बैलून डाइलेटेशन कैथेटर्स 


12. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 11140 -5 : 2007 
स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का विसंक्रमण – 
रासायनिक संकेतक भाग 5 बावी और डिक 
प्रकार के हवा अपनयन परीक्षण के लिए श्रेणी 

2 संकेतक 


13. 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 11889 : 2018/ आई एस ओ 
2603 : 2016 समकालिक व्याख्या - 
स्थायी बूथ – आवश्यकताएँ 

( पहला पुनरीक्षण) 


आई एस 11889 : 1987/ आई एस ओ | 20 सितम्बर 2018 
2603 : 1983 समकालिक व्याख्या - 

स्थायी बूथ - आवश्यकताएँ 


14. 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 13360 (भाग 5 / अनुभाग 10) : | 20 सितम्बर 2018 

2018/ आई एस ओ 6383-1 : 2015 
प्लास्टिक – परीक्षण पद्धतियाँ भाग 5 
यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 10 प्लास्टिक फिल्म 
और शीट का विदारण प्रतिरोधन ज्ञात करना 

– ट्राउजर विदारण पद्धति 

( पहला पुनरीक्षण ) 


| आई एस 13360 (भाग 5/ अनुभाग 10 ) | 
: 1996/ आई एस ओ 6383-1 : 1983 
सुघटय – परीक्षण पद्धतियाँ भाग 5 

यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 10 सुघटय 
फिल्म और शीट का विदारण प्रतिरोधन 
ज्ञात करना - ट्राउजर विदारण पद्धति 


15. 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 13360 ( भाग 8/ अनुभाग 3) : . 
2018/ आई एस ओ 175 : 2010 प्लास्टिक 

- परीक्षण पद्धतियाँ भाग 8 
स्थायित्व/ रसायनिक गुणधर्म अनुभाग 3 द्रव 
रासायनिकों में विसर्जन का प्रभाव ज्ञात 

करना 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 13360 (भाग 8/ अनुभाग 3) : | 20 सितम्बर 2018 

1997/ आई एस ओ 175 : 1981 
प्लास्टिक – परीक्षण पद्धतियाँ भाग 8 
स्थायी /रसायनिक गुणधर्म अनुभाग 3 
जल सहित द्रव रासायनिकों का प्रभाव 

ज्ञात करना 


20 सितम्बर 2018 


आई एस 14424 : 2018 रबड़ के धागे - | 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण) 


आई एस 14424 : 1997 रबड़ के धागे 
TA MAANA . 1997 रबड के धागे | 20 सितम्बर 2018 

– विशिष्टि 


20 सितम्बर 2018 


आई एस/ आई एस ओ 14853 : 2016 | 20 सितम्बर 2018 
प्लास्टिक – जलीय तंत्र में प्लास्टिक सामग्री 

की अंतिम ( अल्टीमेट ) आक्सी जैव 
विघटनीयता ज्ञात करना - बायोगैस 


आई एस / आई एस ओ 14853 : 2005 
प्लास्टिक – जलीय तंत्र में प्लास्टिक 
सामग्री की अंतिम ( अल्टीमेट ) आक्सी 

जैव विघटनीयता ज्ञात करना - 
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स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने हैं , 
अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 1) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 2 ) 
उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति 

( पहला पुनरीक्षण ) 


बायोगैस उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति 


___ 18. 


| 20 सितम्बर 2018 


आई एस 15538 : 2018/ आई एस ओ 
9284 : 2013 अपघर्षी ग्रेन – परीक्षण 

छनाई मशीनें 
( पहला पुनरीक्षण) 


आई एस 15538 : 2004/ आई एस ओ | 20 सितम्बर 2018 
9284 : 1992 अपघर्षी ग्रेन – 

परीक्षण- छनाई मशीनें 


___ 19. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16870 : 2018/ आई ई सी टी आर | 20 सितम्बर 2018 
62874 : 2015 विघुतरोधी खनिज तेल में 
कागज़ के चिन्हक तापीय विघटन की तरह 
प्रयोग करे जाने वाले कार्बन डाइआक्साइड 

की व्याख्या की मार्गदर्शिका 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16873: 2018 केस्सिया गम , 

खाघ ग्रेड — विशिष्टि 


21. 


म्बर 20 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 17011 : 
2017 अनुरूपतानिर्धारण - मूल्यांकन 
निकायों की अनुरूपता के प्रत्यायन हेतु 
प्रत्यायन निकायों की अपेक्षाएँ 

(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 17011 | 19 सितम्बर 2021 

: 2004 अनुरूपता मूल्यांकन - 
अनुरूपता मूल्यांकन करने वाले निकायों 
को प्रत्याचित करने वाले प्रत्याचन 
निकायों की सामान्य अपेक्षाएँ 


22 . 


19 सितम्बर 2021 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 17021- 2 : | 20 सितम्बर 2018 

2016 अनुरूपता निर्धारण – प्रबंधन 
पद्धतियों के आडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध 
कराने हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ भाग 2 
पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धतियों का आडिट एवं 

प्रमाणन की दक्षता अपेक्षाएँ 

(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी । 
17021-2 : 2012 अनुरूपता निर्धारण 

- प्रबंधन पद्धतियों के आडिट एवं 
प्रमाणन उपलब्ध कराने हेतु निकायों के 

लिए अपेक्षाएँ भाग 2 पर्यावरणीय 
प्रबंधन पद्धतियों का आडिट एवं प्रमाणन 

__ की दक्षता अपेक्षाएँ 


23 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी/ टी एस । 20 सितम्बर 2018 
17021-3 : 2017 अनुरूपता निर्धारण – 

प्रबंधन पद्धतियों के आडिट एवं प्रमाणन 
उपलब्ध कराने हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ 

भाग 3 गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिटिंग एवं प्रमाणन हेतु सक्षम अपेक्षाएँ 

(पहला पुनरीक्षण ) 


| आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी / टी एस | 19 सितम्बर 2021 
17021-3 : 2013 अनुरूपता निर्धारण 

- प्रबंधन पद्धतियों के आडिट एवं 
प्रमाणन उपलब्ध कराने हेतु निकायों के 
लिए अपेक्षाएँ भाग 3 गुणवत्ता प्रबंधन 
पद्धतियों के आडिटिंग एवं प्रमाणन हेतु 

___ सक्षम अपेक्षाएँ 


24. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी / टी एस 
17021 -9 : 2016 अनुरूपतानिर्धारण – 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , 
अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 1) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 2) 
प्रबंधन पद्धतियों के आडिट एवं प्रमाणन 
उपलब्ध कराने हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ 
भाग 9 घूसखोरी विरोधी प्रबंध पद्धतियों के 
आडिटिंग एवं प्रमाणन की दक्षता अपेक्षाएँ 


25. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी/ टी एस । 
17021-10 : 2018 अनुरूपता निर्धारण - 

प्रबंधन पद्धतियों के आडिट एवं प्रमाणन 
उपलब्ध कराने हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ 

भाग 10 व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 
प्रबंधन पद्धतियों के आडिट एवं प्रमाणन की 

दक्षता अपेक्षाएँ 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17022 : 2018 ग्रीन विनिर्माण 

प्रथाओं के लिए दिशानिर्देश 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी/ टी आर 
17028 : 2017अनुरूपता निर्धारण - 
सेवाओं की प्रमाणन योजना हेतु दिशानिर्देश 

एवं उदाहरण 


28. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17030 : 2018/ आई एस ओ | 20 सितम्बर 2018 
20685 : 2010 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांगत 
मानवशास्त्रीय डेटाबेस के लिए 3- डी स्कैनिंग 

कार्यप्रणाली 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 17034 : 2016 संधर्भ | 
सामग्री उत्पादकों की दक्षता हेतु सामान्य 

अपेक्षाएँ 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17037 : 2018 दंगारोधी उपयोग | 20 सितम्बर 2018 

के लिए जूते - विशिष्टि 


31. 


20 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17042 (भाग 2) : 2018 / आई एस | 
ओ 22241- 2 : 2006 डीजल इंजिन – ऐन . 
ओ. एक्स कटौती अभिकर्मक ए.यू. एस 32 

भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ 


20 सितम्बर 2018 


20 सितम्बर 2018 


आई एस / आई ई सी टी आर 60479- 4 : 
2011 मानव एवं पशुधन पर करेंट के प्रभाव 


आई एस/ आई ई सी टी आर 60479- 4 : 
2004 मानव एवं पशुधन पर करेंट के 
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स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने हैं , 
अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 5 ) 


( 2 ) 
भाग 4 लाईटनिंग स्ट्रोक के प्रभाव 

(पहला पुनरीक्षण ) 


प्रभाव भाग 4 मानव एवं पशुधन पर 

लाईटनिंग स्ट्रोक के प्रभाव 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , 
गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis .in द्वारा 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[संदर्भ : PUB/ 3/ 3/ 2018-19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

( Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OFINDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st October, 2018 
S .O . 5161( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards , if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SL No . | 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No . Year & Title of the Indian 
Standards to be Cancelled , if 

any 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 286 : 2018 Methods of Sampling and 

Test for Soaps 
( Third Revision ) 


IS 286 : 1978 Methods of 
Sampling and Test for Soaps 

(Second Revision ) 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 1448 ( Part 134 ) : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and its Products [P : 
134] Determination of Volatile Matter 
in Raw and Calcined Petroleum Coke 

(First Revision ) 


IS 1448 ( Part 134 ) : 1989 
Methods of Test for Petroleum 

and its Products [ P : 134 ] 
Determination of Volatile Matter 
in Raw and Calcined Petroleum 

Coke 


3. 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 1448 ( Part 165 ) : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and its Products [ P : 
165 ] Test Method for Roll Stability of 

Lubricating Grease 


20 Sep 2018 


___ 20 Sep 2018 


_ IS / ISO 3826 - 3 : 2006 Plastics 
Collapsible Containers for Human 
Blood and Blood Components Part 3 
Blood Bag Systems with Integrated 

Features 


IS 15102 : 2002 /ISO 3826 : 1993 
Plastics Collapsible Containers 
for Human Blood and Blood 

Components 


5 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 4489 : 2018 Forceps, Nasal 
Turbinate, Luc s - Specification 

( First Revision ) 


IS 4489 : 1968 Specification for 
Forceps, Nasal Turbinate, Luc s 


[ HTT II , qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 5557 (Part 2 ) : 2018 All Rubber Gum 
Boots and Ankle Boots Part 2 

Occupational Purposes 


7 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 7194 : 2018 / ISO 1999 : 2013 
Acoustics – Estimation of Noise 

Induced Hearing Loss 

(Second Revision ) 


IS 7194 : 1994 /ISO 1999 : 1990 
Assessment of Noise Exposure 
During Work for Hearing 
Conservation Purpose 

(First Revision ) 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 8225 : 2018 / ISO 354 : 2003 
Acoustics – Measurement of Sound 
Absorption in a Reverberation Room 

(Second Revision ) 


IS 8225 : 1987 /ISO 354 : 1985 

Measurement of Sound 
Absorption in a Reverberation 

Room 
( First Revision ) 


9 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 9401 ( Part 4 ) : 2018 Method of 
Measurement of Works in River Valley 

Projects (Dams and Appurtenant 
Structures ) Part 4 Concrete Works 

( First Revision ) 


IS 9401 ( Part 4 ) : 1980 Method 

of Measurement of Works in 
River Valley Projects (Dams and 
Appurtenant Structures ) Part 4 

Concrete Works 


10 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 10502 : 2018 Gaur Gum , Food Grade 

- Specification 
(Second Revision ) 


IS 10502 : 1993 Gaur Gum , 
Food Grade – Specification 

(First Revision ) 


11. 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS /ISO 10555- 4 : 2013 Intravascular 
Catheters - Sterile and Single -Use 
Catheters Part 4 Balloon Dilatation 

Catheters 
( First Revision ) 


IS / ISO 10555 - 4 : 1996 Sterile , 
Single -Use Intravascular 
Catheters Part 4 Balloon 

Dilatation Catheters 


12 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 11140 -5 : 2007 Sterilization of 

Health Care Products - Chemical 
Indicators Part 5 Class 2 Indicators for 
Bowie and Dick - Type Air Removal 

Tests 


13 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 11889 : 2018/ISO 2603 : 2016 
Simultaneous Interpreting - Permanent 

Booths – Requirements 

( First Revision ) 


IS 11889 : 1987 /ISO 2603 : 1983 | | 

Booths for Simultaneous 

Interpretation - General 
Characteristics and Equipment 


14 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 13360 (Part 5 / Sec 10 ) : 2018 /ISO 
6383- 1 : 2015 Plastics – Methods of 
Testing Part 5 Mechanical Properties 

Section 10 Determination of tear 
resistance of Plastics films and Sheeting 

– Trouser Tear Method 

( First Revision ) 


IS 13360 (Part 5 /Sec 10 ) : 
1996 / ISO 6383 - 1 : 1983 Plastics 

- Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 

10 Determination of tear 
resistance of Plastics films and 
Sheeting – Trouser Tear Method 


15 . 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 13360 (Part 8 /Sec 3 ) : 2018 /ISO 175 

: 2010 Plastics – Methods of Testing 
Part 8 Permanence/ Chemical Properties 
Section 3 Determination of the effects 
of the immersion in liquid chemicals 

( First Revision ) 


IS 13360 ( Part 8 / Sec 3 ) : 
1997 / ISO 175 : 1981 Plastics - 

Methods of Testing Part 8 
Permanence /Chemical Properties 

Section 3 Determination of the 
effects of the immersion in liquid 

chemicals , Including Water 


16. 


20 Sep 2018 


IS 14424 : 2018 Rubber Threads – 

Specifications 
(First Revision ) 


IS 14424 : 1997 Rubber Threads 

- Specifications 


20 Sep 2018 


17. 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS/ ISO 14853 : 2016 Plastics – 

Determination of the Ultimate 
Anaerobic Biodegradation of Plastic 
Materials in an Aqueous System – 


IS /ISO 14853 : 2005 Plastics - 
Determination of the Ultimate 

Anaerobic Biodegradation of 
Plastic Materials in an Aqueous 
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Method by Measurement of Biogas 

Production 
(First Revision ) 


System – Method by 
Measurement of Biogas 

Production 


18 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS 15538 : 2018 /ISO 9284 : 2013 
Abrasive Grains – Test - Sieving 

Machines 
( First Revision ) 


IS 15538 : 2004 /ISO 9284 : 1992 
Abrasive Grains – Test-Sieving 

Machines 


19 . 


20 Sep 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16870 : 2018/IEC / TR 62874 : 2015 

Guidance on the Interpretation of 
Carbon Dioxide and 2 - Furfuraldehyde 

as Markers of Paper Thermal 
Degradation in Insulting MineralOil 


20 


IS 16873 : 2018 Cassia Gum , Food 

Grade – Specification 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


21. 


20 Sep 2018 


19 Sep 2021 


IS / ISO /IEC 17011 : 2017 Conformity 

Assessment – Requirement for 
Accreditation Bodies Accrediting 
Conformity Assessment Bodies 

(First Revision ) 


IS / ISO / IEC 17011 : 2004 
Conformity Assessment – 
General Requirements for 

Accreditation Bodies 
Accrediting Conformity 

Assessment Bodies 


20 Sep 2018 


19 Sep 2021 


IS /ISO /IEC 17021- 2 : 2016 Conformity 
Assessment – Requirements for Bodies 
Providing Audit and Certification of 

Management Systems Part 2 
Competence Requirements for Auditing 
and Certification of Environmental 

Management Systems 

( First Revision ) 


IS /ISO /IEC 17021- 2 : 2012 
Conformity Assessment – 
Requirements for Bodies 

Providing Audit and 
Certification ofManagement 

Systems Part 2 Competence 
Requirements for Auditing and 
Certification of Environmental 

Management Systems 


23 . 


20 Sep 2018 


19 Sep 2021 


IS /ISO / IEC / TS 17021- 3 : 2017 
Conformity Assessment – Requirements 

for Bodies Providing Audit and 
Certification of Management Systems 
Part 3 Competence Requirements for 
Auditing and Certification of Quality 

Management Systems 

(First Revision ) 


IS /ISO / IEC / TS 17021 - 3 : 2013 

Conformity Assessment - 
Requirements for Bodies 

Providing Audit and 
Certification of Management 

Systems Part 3 Competence 
Requirements for Auditing and 

Certification of Quality 
Management Systems 


24 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS / ISO /IEC / TS 17021- 9 : 2016 
Conformity Assessment – Requirements 

for Bodies Providing Audit and 
Certification of Management Systems 
Part 9 Competence Requirements for 
Auditing and Certification of Anti 

bribery Management Systems 


25 


20 Sep 2018 


NA 


ΝΑ 


IS / ISO / IEC / TS 17021 - 10 : 2018 
Conformity Assessment – Requirements 

for Bodies Providing Audit and 
Certification ofManagement Systems 
Part 10 Competence Requirements for 

Auditing and Certification of 
Occupational Health and Safety 

Management Systems 


26 . 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17022 : 2018 Guidelines for Green 

Manufacturing Practices 
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27. 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


___ IS/ISO /IEC/TR 17028 : 2017 
Conformity Assessment – Guidelines 
and Examples of a Certification Scheme 

for Services 


26 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17030 : 2018/ISO 20685 : 2010 3- D 

Scanning Methodologies for 
Internationally Compatible 
Anthropometric Databases 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS/ISO 17034 : 2016 General 
Requirements for the Competence of 

Reference Material Producers 


20 Sep 2018 


NA 


IS 17037 : 2018 Anti Riot Shoes - 

Specification 


NA 


31. 


20 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17042 ( Part 2) : 2018 /ISO 22241- 2 : 
2006 Diesel Engines - NOI Reduction 

Agent AUS 32 Part 2 Test Methods 


32. 


20 Sep 2018 


20 Sep 2018 


IS/IEC TR 60479 - 4 : 2011 Effects of 

Current on Human Beings and 
Livestock Part 4 Effects of Lightning 

Strokes 
(First Revision ) 


IS /IEC TR 60479 - 4 : 2004 
Effects of Current on Human 
Beings and Livestock Part 4 
Effects of Lightning Strokes 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur , Patna , Pune, Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 


[ Ref.: PUB/ 3/ 3/ 2018 -19 ] 
C. B. SINGH, Addl. Dir. Genl . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 अक्तूबर , 2018 
का . आ . 5162( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


क्रम 


स्थापित तिथि 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की तिथि | 


संख्या 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 
( 4 ) 


___ ( 2 ) 


___ ( 3) 


(5) 


5 अक्टूबर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 80601-2- 13 : 
2011 चिकित्सीय विघुत उपस्कर भाग 
2 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्य 
निष्पादन के लिए विशेष आवश्यकताएं 

अनुभाग 13 निश्चेतक कार्यस्थल 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों :नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , 


10 . 
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H 


T 


Fit http ://www . standardsbis.in art 


Taiga , GRIGIG , P14 , 4CHT, TUT APTT ilfe À fastit aq 3486T I HR 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 


[HGEF: PUB / 3/ 3/2018 - 19] 
सुरीना राजन, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th October , 2018 
S . O . 5162 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


THE SCHEDULE 


Sl. No. 


No. Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No . Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


(3 ) 


(5 ) 


5 October 2018 


NA 


NA 


IS/ISO 80601- 2- 13 : 2011 Medical 

Electrical Equipment Part 2 
Particular Requirements for the 

Basic Safety and Essential 
Performance Section 13 Anaesthetic 

Workstation 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur , Patna , Pune, Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 


[Ref: PUB /3 /3 /2018 -19 ] 
SURINA RAJAN , Dir . Genl. 
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